LUTOS LAW 


DORMU 


architekt 


przeżywszy lat 29, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 13 lutego 1963 r. w Wiedniu. 


Wyprowadzenie zwłok z kościółka Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu 
nastąpi we wtorek dnia 19 bm. o godzinie 13°30. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 19 b. m. o godz. 10 w kościele 
OO. Jezuitów przy ul. Kopernika, o czym zawiadamiają: 


matka, żona i syn. 
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